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iStorage NS の設定を行う 


1.1 iStorage NS 導入準備 

1.1.1 ネットワ--ク環境 

iStorage NS を導入する前に、 W 下のネットワーク環境についての情報を決定してください。 

-ネットワークへの接続形態（ワークグループとして接続するか、既存のドメインに参加するか） 

- IP アドレスの設定ホ式 （ DHCP サーバーを使用するかどうか） 

• コンピューターぶ 

. ワークグループぶまたはドメインぶ 
• 管理者のパスワード 

- IP アドレスとマスク値 （ IP アドレスを直接指定する場合） 

-デフォルトゲートウェイ （ IP アドレスを直接指をする場合） 

- DNS サーバーの IP アドレス （ DNS サーバーを直接指定する場合） 

1.1.2 初期設定ツ^ル 

iStorage NS では、 「 EXPRESSBUILDER 」 に格納されている初期設定ツールを使用してコンピューターぶ、 
IP アドレスを設定します。管理 PC (Windows 2003 /Windows 2003 R 2 / Windows 2008/ Windows 2008 R 2 / 
Windows XP / Windows Vista / Windows 7) に、装置添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 をセットして初期設 

定ツールを起動し、前述の [1.1.1 ネットワーク 環境 】 に記載した情報を基に初期設定を行ってください。 

( 【注意】 -管理 PC は iStorage NS と同一 LAN 上に存在するコンピューターを使用します。 

-同ーネットワーク上で複数の iStorage NS を初期設定する場合は、1をずつ起動 
して初期設定を行ってください。 

-初期設定では特定の LAN ポートを使用します。スタートアップガイドを参照して 
LAN ケーブルを接続してください。 

-出荷時には初期設定ツールで使用する UDP ポートは開いた状態になっています。 
初期設定後に、後述する手順に従って UDP ポートを閉じてください。 

V_ J 
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iStorage NS の設定を行う 


1 .iStorage NS の電源を ON にし、管理 PC の光ディスクドライブに、 「EXPRESSBUILDER」 をセツ 

卜します。オートラン機能によりメニューが自動的に表示されます。 






【補足】表示されない場合は、 エクスプローラーから 「マイコン ピューター」 を選択し、 セツ 
卜した光ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。 


V 




2. [ソフトウェアをセットアップする]をクリックして、表示されたメニューから[初期設定 ツール] 
をクリックします。 



3. 初回のみ、[ご確認]画面が表示されます。装置添付の使用許諾契約書をご一読の上、 [0K ] ボタンを 
クリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


4. 初期設定が必要なサーバーを検出するために、[開始]ボタンをクリックします。 



対象となるサーノく一が、初期設定ツール画面内の[サーノく一のコンピュータぶ]欄に"未設定"と表示され 
ます。"未設定"のサーバーが検出されたら、[停止]ボタンをクリックして自動発見を停止後、[終了]ボタ 
ンをクリックして自動発見を終了させます。なお、タオ象となるサーバーの 0S が起動するまでには、構成 
によって、20〜30分かかる場合があります。30分経っても検出できない場合は、再度[開始]ボタンをク 
リックしてください。 
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iStorage NS の設定を行う 


5. "未設定"のサーバーのリモートデスクトップ起動の表示が「確認中」から「可」に変わった場合は、 
リモートデスクトップによる接続が可能なため、"未設定"のサーバーを選択し、[リモートデスクト 
ップの起動]をクリックして 【 1.1.3 iStorage NS にログオンする ] に進んでください。「不可」に変 
わった場合は、"未設定"のサーバーを選択し、[設定変更]ボタンをクリックします。 



6. コンピュータぶ、 IP アドレス、サブネットマスクを入力して[適用]ボタンをクリックします。 


ミち変是 


MAC 7 ドレス： 

] ンピュ-うを哈)： 
IP 7 ドレスの： 
サ巧 -7 卜?別 ( U ): 



P サ-パ走が況- 

^ 設定変是 

► サーバ巧お旣 

涵過時間 日砂 

► i 捕テ-'-うた川 

► リモ-トテ-'スクトの准情た川 


適邸が」 I 閱じる峰 
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iStorage NS の設定を行う 


7. 設定変更を確認する画面が表示されたら、 [0K] ボタンをクリックします。サーバー設定の変更が 
始まり、サーバー設定状況の内容が順次更新されます。 

8. 完了メッセージが表示されたら、 [0K] ボタンをクリックします。 



•K 上で、本装置の初期設定が完了し、リモートデスクトップ接続で管理できる状態になりました。 

1-1.3 iStorage NS にログホンする 

1. 管理 PC でリモートデスクトップを起動します。 

2. 接続先に本装置のコンピューター《をまたは IP アドレスを入力します。 

3. ユーザー《に 「administrator」 を入力し、次にパスワードを入力して [0K] ボタンをクリックしま 
す。 






【補足】初期状態においては、パスワードはあらかじめ設定されていますので装置添付のスタ 

ートアップガイドを参照してください。 

\ ぶ 


リモートデスクトップの詳細については、本書の 【1.2 iStoracLeNS のリモート 管理】 をご参照ください。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.1.4 管理者のパスワ--ドを変更する 

administrator のパスワードは出荷時にあらかじめ設定されていますが、 

に必ず変更してください。 

1. に trI+Alt+End] を押下し、[パスワードの変更]をクリックします。 

2. [古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの確認入力] 

クリックします。 

3. [パスワードは変更されました]と表示されるので、 [0K] ボタンをクリックします。 


本装置のセキュリテイを保つため 


にそれぞれ入力し 


恩 


を 


r 


【注意】 


V 


パスワードの有効期限は初期設をでは42日になっておりますので、お客様のポ 
リシーに合わせて適宜変更してください。 

パスワードの文字数は6文字が上である必要があります。また、パスワードに 
は、英大文字、英小文字、数字、記号の4つの種類のうち3つの種類が使用 
されていなければなりません。 




J 
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iStorage NS の設定を行う 


1.1.5 初期設定ツ^ル用のポ^卜を閉じる 

出荷時は初期設定ツールで使用するポートが開かれた状態になっています。初期設定後、 W 下の手順でポ 
ートを閉じてください。 

1. [スタート] 一 [コントロールパネル] をクリックし、画面の [ファイアウォールの 状態の確認]をクリ 
ックします。 


P コシト□ール"ネル 


1 ~~~^ ^ 


( Ti^v 酉， コシト□ールバネル， 

，隨 


コシビューターの設定を il 芭します 


最韦ちち 




[7 ァイ7ウォールのが敝 D 植 記] 

破 ■ I 取 1" □リ纖巾 



ネ5トワーウとイシターネ5卜 

ネットつ-ウ加ボ態とウスウの表示 

A —ドウ: C ア 

デパイスけリシタ-の表示 
デパイスの追加 

ブ□クラム 

ブ□クラムのア： X シストール 

If Windows の碟能のち姊化または無姊化 


ユーサーアカウシト 

If ：L -ザ-加ウシトの追加または肖り蹄 


デスウトツブの背吾の変を 
画面の招惊度の調堅 

ち計、言童、わよけ巧ち 

辛ーボードまたは入力方;ちの変を 
VW 表5言語の蛮を 
.一戸 日なと喘I帖設定 

コンピューターの巧単巧杆 

設定の提おの表示 
視覚ディスブレイの最適化 



2. [Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する]をクリックします。 



コ: V 卜 □ー ルバネル ホーム 


Windows 77イアウォールを介した 
ブ□ヴラムまたは揣自巧 i 牛巧する 

薄 通知設ちの蛮を 

み Windows 7ァイアウォールのち効化 
* または無如化 

|§| 巧ち値に戻す 

嗔 mmmm 

ネツト□ーウの 


Windows フ7イアウォールによる]シピュー与一のなま 

Windows ：?アイアウオ-ルは、化力-または悪意のあるのトウ I アによる■むク-ネットまたはネットワ-ウを径由したアウとスを巧 
止するのに役立ちます。 

7アイアウオールじよる： D ピューターの巧語の齡田 
ネクトワーウの場所に関する論田 


■ 

ホームネゥトワーウまたはな巧（ブぅイペート）ネゥトワーウ (0) 

ホな g 




■ 

柳，り ネ外ワーウ (P) 

巧ち巧み A 1 

空清、 D|? 某店など、な共の場のネクトつ-ウ 


Windows ：?ァイアウォールのが態： ち姊 

着誦 ||^|ぅムの-齡むぃプ日ヴぅム■^のがての巧 
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iStorage NS の設定を行う 


□ COM + ネットつーウアウたス 

□ COM + リモート昔巧 
因 D にの昔巧 

因 DFS レブリケ - シヨ :V 
囚 DHCP サーバー 
因 DHGP サーバー昔 巧 
因 FTP サーバー 
サ ーピス 


サーむ 

I 

I^Jas oobe [ 


Discovery Service 
□ Net logon サーピス 
因 N にウライアシト 
囚 りに サーバー 

J ~~I Rpnjrp Snrikpt 卜、 j 立 IJ 、 の 


別のブ□ツラム欄牛巧晒. 


[ 0 K ]— 柏池レ J 


K 上で、初期設定用のポートが閉鎖されました。 


3. [iStraguisv] の左側のチェックをはずし、 [OK] をクリックします。 


1 ホを 巧されたブ□クラム 


ln | x| 

1 _ ■ 1 

1 が 

T システムとたキユリティ T Windows 7 ァイアウオール T 评巧されたブ n ヴラム 

- IfiJll コシト n — ルパネルの検束 

階! 


Windows フ 7 イアウォール径由の通信モブ □ ヴラムに許巧します 

許可されたブ□クラムわよ U ポートを追加、蛮更、または肖 1] 除するには、間ミの変思をウリッウします。 



プ□ヴラムに iif 言を牛巧するを険性の i 封田 

® 記走の変を(が 1 



i 牛巧されたプ□クラムわよ训裴能(が: 


を前 1ホーム/な内けライべ一り「バプリッウ T - 


□ □因因囚囚囚 nisi 因□囚囚 d 


□ □因因囚囚囚因□囚囚 d 
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iStorage NS の設定を行う 


1.1.6 日付と時刻を設定する 

日時が自動更新の環境でない場合は設定してください。 

1. [初期構成タスク]画面の[タイムゾーンの設定]をクリックします。 


r 


【補足】 


[初期構成 タスク] 画面を閉じた場合、または [ログオン 時にこの画面を表示し ない] 
のチ： n ックを有効にした場合は、下のホ法で[初期構成 タスク] 画面を再度起動 




することができます。 


. [スタート]一[検索の開始]欄に 


V 


c:¥windows¥system32¥nasoobe¥nasoobe.exe 
と入力して Enter キーを押下する。 


J 
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iStorage NS の設定を行う 


2. [日付と時刻]タブの[日付と時刻の変更]ボタンをクリックします。 



3. 日付と時刻を合わせて [0 K ] ボタンをクリックします。日付と時刻のプロパティ画面を閉じます。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.1.7 コンピュ^夕--ぶ/ドメインを設定する 

1. [初期構成 タスク] 画面の [コンピューター ぶとドメインの入力]をクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


2. [変更]ボタンをクリックし、コンピューターぶ、所属するドメイン/ワークグループを指定して [0K] 
ボタンをクリックします。 【 1.1.2 初期設定 ツール 】 でコンピューターぶを設定している場合、新た 
にコンピューター名を入力する必要はありません。 



3. [Windows セキュリティ]画面が表示されたら、ドメインに参加する場合はドメイン管理者のユーザ 
一ぶとパスワードを、ワークグループの場合は本コンピューターの管理者のユーザーぶとパスワー 
ドを入力し、 [0K] ボタンをクリックします。 


Windovfs セキュリティ 


コンビューターち/ドタイ：/ちの変更； 

ド別 M こを加するためのアウ t ス评巧のあるアカウシトの : 各前とバス g - ドを入力して 
ください。 



0 K 


辛 v>tz ル J 
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iStorage NS の設定を行う 


4. :下のようなメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



5. K 下のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



6. [閉じる]ボタンをクリックしてシステムのプロパティ画面を閉じます。 K 下の画面が表示されたら、 
[今すぐ再起動する]ボタンをクリックして iStorage NS を再起動します。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.2 iStorage NS のリモート管理 

iStorage NS は管理 PC のリモートデスクトップを利用して、ファイルサーバーに関する各種設定や管理を 
行います。な下の接続ホ法により 、 iStorage NS にリモートログオンできます。 

• リモートデスクトップによる接続 

- Windows OS でブラウザ （RDP Web サイト）による接続 
- Windows 0 S な外でブラウザ （ RDPWeb サイト）による接続 


それぞれの接続ホ法について説明します。 

1.2.1 リモ^トデスクトップでの接続 

システム管理者は、リモートデスクトップ接続を使用して 、 Windows ベースの コンピューターから iStorage 
NS を管理することができます。 W 下に、リモートデスクトップを使用する接続手順を記載します。 

1. 管理 PC で[スタート]一[ファイル《を指定して実行]を選択し、[《前]欄に " mstsc " と入力して 
[0 K ] ボタンをクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


2. [ コンピューター ]に、接続する iStorage NS のコンピューターぶまたは IP アドレスを入力して[接 
続]ボタンをクリックします。 



3. ユーザー《に 「 administrator 」 を入力し、次にパスワードを入力して [0K] ボタンをクリックしま 
す。 






【補足】初期状態においては、パスワードはあらかじめ設定されていますので装置添付のスタ 

ートアップガイドを参照してください。 

、 ぶ 


4. ログオン後、[管理者 メニュー ]と[ サーバーマネージャー ]が起動します。 


tr 




【注意】リモートデスクトップで iStorage NS にログオンできるのは、管理者権限を持つユー 
ザーのみです。また同時接続可能なのは2セッションまでです。 


V 
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iStorage NS の設定を行う 


1.2.2 ブラウザ （ RDPWeb サイト）での接続 


システム管理者は、管理 PC からブラウザを使用して 、 iStorage NS をリモート管理することができます。 
クライアントの設定として、 Windows による設定手順を説明します。 



1 .2.2.1 Windows クライアントでの RDPWeb サイト設定 

Windows からブラウザを使用して 、 iStorage NS を実行しているサーバーをリモート管理する場合、 
Internet Explorer で ActiveX コンポーネントの使用を有劾にする必要があります。 K 下に、設定の手順を記 
載します。 


1 .Internet Explorer を開きます。 

2. [ツール] メニューの [インターネットオプション] をクリックします。 

3. [セキュリティ] タブの[信頼済み サイト] を選択し、[レベルの カスタマイズ] をクリックします。 

4. [設对で[スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化と 
スクリプトの実行]までスクロールし、時効にする]または[ダイアログを表示する]のいずれかを 
クリックします。 

5. [0 K ] をクリックし、セキュリティポリシーの変更を保存します。 
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iStorage NS の設定を行う 


1 .2.2.2 ブラウザでの接続手順 

ここでは、ブラウザを使用し iStorage NS に接続する手順について説明します。 

1. 管理 PC でブラウザを開きます。 

2. iStorage NS のネットワークぶまたはネットワーク IP アドレスを入力し、末尾に "/ desktop " をつ 
けます。（例えば、 http :// myStorageServer / desktop ) 

3. [リモート管理デスクトップ]で、システム管理者アカウント情報を入力します。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.3 管理者メニュー 

iStorage NS では、設定や運用時に管理者メニューを使用します。 

1.3.1 管理者メニュ -- の起動 

管理者メニューは、リモートデスクトップ等で iStorage NS にログオンすると自動起動します。また、デ 
イスプレイ、キーボード、マウスを接続してログオンしても同様です。自動起動しなかった場合や画面を 
閉じた後に再度起動させる場合は、デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックしてくだ 
さい。 


間をまをィニュー 


を扳 


* 

エクスブロー ラー 

エクスブローラーを起勒できます。 


コマンドブロンブト 

コマンドブロンブトを起勒できます。 


ペイント 

ベイントを起勒できます。 


メモ帳 

>:モ帳を起勒できます。 


コンビューターの菅巧 

コンビューターの管理を起勒できます。 


システム 

コンビューターのブロパテ ィを確認できます。 


Windows ヘルブとヴボート 

Windows ヘルブとヴポートを起勒できます。 



巧割/機能 

留 

おちと記居域のを巧 

SM 巨共ち、 NFS 其ち硝巧できます。 

ns マ本ージャー 

HTTP お有/ FTP 共有を管3軍できます。 

NFS 巧ヴービス 

NFS ヴーバーを管理できます。 

ADSIX ディター 

NFS® D マッビンヴ を確認でさます。 

ファイルヴーバーリソースマ,ープヤー 

記惜域の音 さ 制限、版張子制限、 f ま巧が況確記等ができま 
す。 

インデックスのオブシヨン 

7アイル核索桐速化するた报のインデックス硝巧できます。 

DFS の肯巧 

如^般7アイルシステムを管理できます。 

な!刷の肯巧 

ブリントヴーバーを管理できます。 
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iStorage NS の設定を行う 


各項目の右上®をクリックし、管理者が通常使用しない項目を閉じることができます。このように、管理 
者が使いやすいように設定することができます。 


間をまをィニュー 



■ 

を扳 


風 

巧割/機能 

共ちと記 1 居域のを巧 SMB 共ち、 NFS 其有ぎ f! 里できます。 

ns マ 本 ージャー HTTP お有/ FTP 共有を管 3 軍できます。 

NFS 巧ヴ ー ビス NFS ヴーバーを管理できます。 

ADSIX ディタ ー NFS の IEr7 ッビンヴを確語できます。 

ファイルヴーパーリソースマ,ープャー 記惜域の音 さ 制限、版張子制限、 f ま巧が況確記等がで 

す。 

インデックスのオブション 7 ァイル核索桐速化するた报のインデックスを菅巧でき 

DFS の肯巧 如^祗ァイルシステムを管理できます。 

巧刷のち巧 ブリントヴーパーを管理できます。 

1 

串ま 

巧。 

MpMii 

1 

診断 

* 

イベントビューアー イバントロヴを確語できます。 

パフォーマンスモニター 1 性能 1 隋報の採取や確詔ができます。 

Windows タスクマ幸 ージャー システムリソースの博巧が況確詔や実巧中のタスク管 3! 

きます。 

デバイスマよ ープャー いードつエアのが態を症詔できます。 

:, 1二 J - はの : J -} 二 }. .はち日がで号。了 1ホ±寸 


目がで 

J 
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iStorage NS の設定を行う 


1-4 ディスクの管理 

ディスクの管理では、 パーティションと ボリュームの作成、それらのフォーマット、ドライブ文字の割り 
当てなど、ディスクに関連した基本的なタスクを実行できるだけでなく、フォールトトレラントなボリュ 
ームの作成と修復など、高度な作業も実行できます。ここでは、ボリュームの作成方法と削除方法を説明 
しますが、その他の機能の操作方法はオンラインヘルプをご参照ください。 


1.4.1 ボリュ'ームの作成 

1. 管理者 メニューの[ディスクの 管理]をクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


2. 未使用のディスクが存在する場合には、 W 下の画面が表示されます。 2 TB な上のディスクの場合に 
" GPT " を選択すると、 2 TB が上の領域を1つの領域にすることができます。 



3. 未割り当て領域を右クリックし、[新しいシンプルボリューム]をクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


4. ウイザードが起動したら、[次へ]ボタンをクリックします。 


新しいシシブルボリュームウィサー 


巧しいシシブルボリュームウィサードの巧お 

このウィザードでディスウ上のパルボリュームを巧ができます。 
シパルボリュ-ムは、単一のディスウ上にのみ巧能です。 

簡巧するにはじたへ]をウリッウしてください。 


く戻る過 JI ..... 巧诉棚 )7...... j キ权かレ」 


5. 作成するボリュームのサイズを指をし、[次へ]ボタンをクリックします。 


新しいシシブルボリュームウィサード 


ボリュームサイズのを定 

鼠小サイスと最大サイスの間でボリュ-ムのサイスを遇巧してください。 




鼠太ディスが目域 CMB )： 

鼠小ディスが目域 CMB )： 

シパルボリュームサイス. （ MBX 却 


く戻る蜡」 ； WN )> J キ tytz ル」 


1245805 


■iHMaihi づ 
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iStorage NS の設定を行う 


6. ドライブ文字を指定し、[次へ]ボタンをクリックします。 



24 
















iStorage NS の設定を行う 


7. フォーマツトの有無を指定して[次へ]ボタンをクリックします。 



r 


V 


【補足】作成するボリュームでシャドウコピーとデフラグを実行する可能性がある場合は、ア 
ロケーションユニットサイズで 16 KB な上を選択してください。なお、既に作成し 
ているボリュームのアロケーション ユニッ トサイズだけを変更することはできませ 
ん。アロケーションユニットサイズを変更するためには、ボリュームを削除して再度 
作成する必要があり、データはすべて削除されます。 


J 
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iStorage NS の設定を行う 


8. 設定内容が正しいことを確認し、院了]ボタンをクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.4.2 ボリュ -- ムの削除 

1. 管理者 メニューの[ディスクの 管理]をクリックします。 



2. 削除したいボリュームを右クリックし、 [パーティションの 削除]をクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


3. :下のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



4. ボリュームの削除が完了すると、 K 下のようにネオ象ボリュームが"未割り当て"と表示されます。 
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iStorage NS の設定を行う 


1-5 ユーザー/グループ管理 

iStorage NS をワークグループでご使用の場合、下の手順でローカルユーザーとグループを設定してくだ 
さい。 iStorage NS をドメインに参加させ、メンバーサーバーとして使用する場合は、ローカルユーザーや 
グループを設定する必要はありません。 

1 .5.1 口 -- カルユ -- ザ"-の作成 

1. 管理者 メニューの[ローカルユーザーとグループ] をクリックします。 


-Inlxi 


1 診断 


每 


■イベントビューアー 

ィバントロヴを確記できます。 


：| 

1 バフォつンスにター 

1性能情報の持取確記ができます。 



■ Windows タスクマネージャー 

豁…ソ-スの™崖中の奴ク言理がで 

；| 

1 デバイスマタージャー 

いードつエアのが態を確語できます。 


; 

■ システム巧巧 _ 

システム1情報を確語できます。 




構成 


*) 

Windows Update 

更巧ブロヴラムをインストールできます。 


ブ□ヴぅムト傑祐 

ブ□ヴラムを管理できます。 


1 □一カルユーザーとヴルーブ 1 

ユーザーとヴルーブを菅巧できます。 


ヴーピス 

サービスを菅巧できます。 


タスクスブソューラ 

タスクのスクジュールを菅巧できます。 


タットワーク接窃 

すット9ーク硝理できます。 


日付と時刻 

日かと時别を記をできます。 


Windows フアイアウオール 

7アイアウゴールを管理できます。 


t キュリティがな化された W indows ファイ 

ァゥォール 

7アイアウゴールの i お田な管理ができます。 


ローカル t キュリティボリ シー 

1 Z 丰ュリティポリシーを管理できます。 


ESMPRO/ServerAgent 

サーバー盲巧の通報や■監視を記定できます。 



2. [ユーザー] を右クリックし、[新しい ユーザー] をクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


3. ユーザーぶ 等を指定し、[作成]ボタンをクリ ック します。 



その後、作成したユーザーのプロパティを開き、所属するグループ等必要に応じて設定してください。 

上記のパスワードは、管理者が一時的に作成したものであるため、運用に際しては次項 【 1.5.1. 1 セキュ 
リティの設定を変更す る 】 と [1.5.1.2 ユーザーの パスワ ー ドを変更す る 】 の手順に従い、クライアント 
ユーザー にて変更することをお奨めします。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.5.1. 1 セキュリティの設定を変更する 

クライアントからユーザーのパスワードを変更するには、事前に下の手順でセキュリティの設定を変更 
する必要があります。 

1. 管理者メニューの [ローカル セキュリティ ポリシー] をクリックします。 


Jnl X] 



「診断 


た, 


イベント ビューアー 

イバントロヴを症詔できます。 



バフォーマンスモニター 

1性能情報の採お確詔ができます。 



Windows タスクマ3—ゾャー 

豁…ソ-スの画况確記備中の妨ク管理がで 


デバイスマ韦ージャー 

いードウエアの：!拙 i を症詔できます。 



システムち巧 

システム1情報を箱語できます。 



日 


構成 


感 

Windows Update 

更祈ブロヴラムをインスト ー ルできます。 


ブ□ヴラムと榜 

ブロヴラムを管理できます。 


ローカルユーザーとヴルーブ 

ユーザーとヴルーブを菅巧できます。 


ヴー ビス 

ヴービスを菅巧できます。 


タスクスブジューラ 

タスクのスクジュールを菅巧できます。 


タットワーク接窃 

すッのーク硝巧できます。 


曰けと時刻 

曰かと時别を記をできます。 


Windows ファイアウオール 

7アイアウォールを管巧できます。 


iZ キュリティがな化された Windows ファイ 

ァゥォール 

7アイアウゴールの t 串細な菅哩ができます。 


□一カルセキュリティボリ シー 1 

た丰ュリティポリシーを管理できます。 


ESMPRO/ServerAeent 

サーバー管5圭の通報^(^監巧を設をできます。 



Lii 


2. 左ツリーの [ローカル ポリシー]をクリックし、 [セキュリティ オプション]をダブルクリックします。 


团 


一カ ルセキュリティボリ シー 


77イル旧巧阳が表示(ぶヘルブ(が 


钟吟 I を 固1?¢ 段 I 回 固 


ミ た单ュリティの設走 
加なホ… 


を前 


| sia □一カルポリシー ] 


た Windows つ7イア 
a ネットつ-ウリスト7ネ-み-ポリシ- 
田 巧 な開キーのポリシー 
田 巧 のトウ I アの制限のポリシ- 
田 〇 アブリケ-シむ制御ポリシ- 


3 監宜ポリシー 
I 可 1ーザー格利の到りちて 


田 ig IP た单ュリティポリシー（□一カルコシピュー 
田 J 監童ポリシ-の i 串帥む巧が 




mf 


臣宜ポリシ¬ 
ューザー植利の害リロ 当て 


t 单ュリティ寸プシ 



31 

























































iStorage NS の設定を行う 


3. [ネッ トワークアクセス：リモートからアクセスできるぶ前付きパイスをダブルクリックします。 


一カ ルセキュリティボリ シー 


Jn| XI 


7ァイルの巧阳が表示(ぶヘルブ(げ 


舞吟 I を 固 I X 齒段 I 日园 


え t 单ュリティの15ち 
田!: a アカウシトポリシ- 
曰 ill □-カルポリシ- 
田 ご！ 監宜ポリシー 
田ユーザーお利の割り当て 
田 3 わ单ュリティがシむ 
田 因 わ单ュリティが谢ヒされた Windows つ了イ了 
□ ネットつーウリストマネージャーポリシー 
田公 P 月辛一のポリシー 
田 13 y 7 トウ I アの利限のポリシー 
田图 アブリケ-ショ： 41 顺ポリシ- 
田 ig IP t 辛ュリティポリシー（□一カルコ: V ピュー 
田 _ ii 監直ポリシーの i 串帥むおが 


ポリシー- 


J t 辛ュリ T ィの i 兵 E 


ご; わ W：> コシト□-ラ-:エゼュ-卜加ウシトのパスワ-ドの変をを... 
损]がわ ID 卜 □- ラー:サーパーホか-ターがうスウのスケジュールを... 
啜]がむ:〇バー: ID ピューターアカウシトバスつード:走期巧む変を... 
極!がむ 私 y 卜. 巧能な喘合、と单ュリティで1呆語されたチ林ルのデ... 
極]がわ 私八一.' 可能な場合、 iz 单ュリティで巧請されたチ t ネルのデ... 
極)わ W：> 如代 -'.な力な (Windows 2000かそれ陪のバージヨシ）… 
蹄わ 私八 一.. 最大： D ピュ-う一加た■卜のバスワ-ドのち如期... 
g] ド My :〇バー:制ホ单ュリティでイ呆語された村ネルのデーウをデジ… 
a ネットトウ 了りた又'. Everyone のアウとス旨牛巧を匿あユーザーじ適... 
極)ネットワ-ウアウた7; SAM アカ也卜わよリ共ちの匿をの列挙お牛... 
極]ネットつ-ウ 了りた又. SAM アカウシトの匿るの列挙お午巧しない 
極)ネットワーウアウた丸ネットワーウ記 i 正の材むじバスワードわよけ皆格... 

固 a ネットワーウアウ t ス:リモートからアウたスできるレジストリのバス 
一本卜 n —りわス:リモートからわスでさるレつストリの JS 又わよ n 


ホ定義 
ホち盖 
無如 
ち如 
ち如 
ち如 
3日日間 
ち如 
無如 
無如 
ち如 
無如 

Syste m¥CurrentControlSe... 
Syste m¥CurrentCGntrolSe... 


ネットワーウアウ t ス:リモートからアウたスできるを前巧きパイブ 


、_ j スットリーク川だん日-カル州ロシ柳巧ちとだすュわィわル 。ラシッウ-□一カルユーザ... 
蹄ネットワ-ウアウ t ス:匿をでア此スできる共も ホち義 

励ネットワーウアウわス:匿をの SID とを前の変換を牛巧する 無如 


4. [ローカル ポリシーの設对タブを選択して" SAMR" と入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 



KA 上で、セキュリティの設定が変更され、クライアントからユーザーのパスワードを変更できる状態にな 
りました。 
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iStorage NS の設定を行う 


1.5.1.2 ユーザーの パ スワードを 変更する 

K 下の手順で、クライアントから ユーザーの パ スワー ドを変更します。 

1. クライアント PC で、に trI+Alt+Del] を押下します。 

2. [パスワードの 変更]ボタンをクリックします。 

3. 変更内容を下記の表を基に入力して [0K] ボタンをクリックします。 


項目ぶ 

入力内容 

ユーザーぶ 

パスワードを変更するューザーぶ 

ログオン先 

iStorage NS の コンピューターぶ※ 

古いパスワ'ード 

変更前のパスワード 

新しいパスワード 

新たに設定するパスワード 

新しいパスワード（確認入力） 

新たに設定するパスワードの再入力 


※コンピューター ぶは キーボードより 入力してください。 


r 


[ 注意】 


V 


パスワードの有効期限は初期設定では42日になっておりますので、お客様の 
ポリシーに合わせて適宜変更してください。 

パスワードの义字数は6文字が上である必要があります。また、パスワードに 
は、英大文字、英小文字、数字、記号の4つの種類のうち3つの種類が使用さ 
れていなければなりません。 


J 
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iStorage NS の設定を行う 


1 .5.2 口 -- カルグル--プの作成 

1. 管理者 メニューの[ローカルユーザーとグループ] をクリックします。 


蹄をまをゴニュー 


診断 


短’ 

イベントビューアー 

ィバントロヴを確記できます。 


バフォーマンスモニター 

1性能情報の持取確記ができます。 


Windows タスクマネージャー 

豁…ソ-スの画遲崖中の奴ク言理がで 

デバイスマタージャー 

いードつエアのがおを確語できます。 


システム情丰民 

システム1情報を確語できます。 



:ザ.マ 

ート W 【 广- r : を. 




た 

Windows Update 

更巧ブロヴラムをインストールできます。 


ブ□ブラムと榜能 

ブ□ヴラムを管理できます。 


1 □一カルユーザーとヴルーブ 1 

ユーザーとヴルーブを菅巧できます。 


ヴー ビス 

サービスを菅巧できます。 


タスクスブゾューラ 

タスクのスクジュールを菅巧できます。 


タットワーク接窃 

すット9ーク硝理できます。 


日付と時刻 

曰かと時别を記をできます。 


Windows ファイアウオール 

7アイアウゴールを管巧できます。 


t キュリティが強化された Windows ファイ 

ァゥォール 

7アイアウゴールの t お田な管理ができます。 


□一カル t キュリティボリ シー 

1 Z 丰ュリティポリシーを管理できます。 


ESMPRO/ServerAeent 

サーバー盲巧の通報や■監視を記定できます。 


^^ 


2. [グループ] を右クリックし、[新しいグ ルース をクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


3. グループぶ、説明を入力し、[追綱ボタンをクリックします。 



4. [ユーザーの選択]画面が表示されるので、[選択するオブジェクト《を入力してください]の欄に追 
加するユーザーを入力して[ぶ前の確認]をクリックします。 

確認されたら [0 K ] ボタンをクリックします。 
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iStorage NS の設定を行う 


5. [所属するメンバー]に追加したユーザーが表示されていることを確認して[作胸ボタンをクリッ 
クします。 



6. [閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。 

その後、作成したグループのプロパティを開き、必要に応じて設定してください。 
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